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отдельные работы, в которых, в частнос- 
ти, изучали изменение осмотического дав- 
ления спермы до и после замораживания, 
содержание белков, характер и структура 
кристаллов воды при замораживании - де- 
фростации и т.д.; 

- следующее направление - это элект- 
ронная микроскопия спермиев, позволяю- 
щая установить степень криоповреждения 
на субклеточном уровне (митохондрии, ри- 
босомы, ядерная и цитоплазматическая 
мембраны, хвостовая и апикальная части 
спермиев); 

- третье направление заключается 
в изучении трансформации макроэргов 
(АТФ, ГТФ итд.). 

Перечисленные три направления воз- 
можны лишь на основе хорошо оснащен- 
ной приборной техникой лаборатории. Из- 
за отсутствия таковых потребуется консо- 
лидация научных коллективов для успеш- 
ного развития исследований, хотя предви- 
дятся трудности авторского права, но, в 
принципе, эти трудности можно преодо- 
леть на этапе подготовки совместных ис- 
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следований и патентования. Видимо, необ- 
ходимо формирование координационного 
центра на Федеральном уровне. 

На базе лаборатории биотехнологий 
АГУ при сотрудничестве с коллективом 
института биофизики клетки РАН мы рас- 
полагаем площадью, технологией и необ- 
ходимым оборудованием для создания ре- 
гионального криобанка, где пока намеча- 
ется хранение образцов репродуктивных 
клеток осетровых, белорыбицы и других 
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ. 

Создание криобанка с целью сохране- 
ния генофонда ценных видов рыб и других 
животных также предполагает исследова- 
ния по изучению качественных изменений 
ДНК после воздействия низких и сверхниз- 
ких температур. На этапе стандартизации 
образцов репродуктивных клеток рыб пот- 
ребуется секвенирование ДНК, что имеет 
большое значение для потребителей био- 
материала, накопленного в криохранили- 
щах. Особенно это важно для предприятий 
по искусственному воспроизводству осет- 
ровых и товарному рыбоводству. 
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Криоконсервация зародышей является 
необходимым этапом в современной тех- 
нологии трансплантации эмбрионов круп- 
ного рогатого скота. При существующей 
технологии криоконсервации пригодны- 
ми к замораживанию считаются эмбрионы 
только отличного и хорошего качества, а 
получившие оценку “удовлетворительно” 
выбраковывают, несмотря на их генети- 
ческую ценность. 

В процессе криоконсервации эмбрио- 
ны подвергаются различным воздействи- 
ям факторов внешней среды, которые при- 
водят к значительным изменениям их фун- 
кционального и морфологического состо- 
яния. Поэтому принято подвергать этой 
процедуре эмбрионы только отличного и 


хорошего качества. В то же время при из- 
влечении количество эмбрионов с оценкой 
“отличный” и “хороший” составляет от 43 
до 89 %, а “удовлетворительный” - 17-44%. 

Задачей исследований явилось изуче- 
ние зависимости приживляемости эмбри- 
онов от их качества перед замораживани- 
ем и изменениями после оттаивания. Оцен- 
ку эмбрионов проводили по морфологи- 
ческим критериям, при этом принимали во 
внимание снижение балльной оценки эм- 
бриона после оттаивания по сравнению с 
его оценкой до замораживания. Все эмб- 
рионы за исключением дегенерированных 
были нехирургически пересажены телкам- 
реципиентам. Всего был пересажен 851 эм- 
брион (табл.). 


Ветеринарная патология. № 4. 2007 


215 


ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 


Таблица 
Жизнеспособность эмбрионов в связи со степенью снижения 
их качества после замораживания и оттаивания 
Степень снижения качества эмбриона 
Показатели 
0 балла 0,5 балла 1 балл > 1 балла 
Кол-во реципиентов 218 243 291 99 
Стали стельными 124 109 121 29 
Стельность, % 56,9+3,4 44,8+3,2 41,6+2,9 29,3+4.6 


Нашими исследованиями установле- 
но, что жизнеспособность, а вместе с нею 
и приживляемость криоконсевированных 
эмбрионов после нехирургической пере- 
садки зависят от степени изменения состо- 
яния эмбриона в процессе замораживания- 
оттаивания, и что приживляемость эмбри- 
онов обратно пропорциональна степени 
повреждения их в процессе криоконсерва- 
ции (г = -0,98, р<0.001). 

Отсюда следует, что при формирова- 
нии эмбриобанков, учитывая высокую ге- 
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нетическую ценность эмбрионов, заклады- 
ваемых на хранение, все полученные эмб- 
рионы с оценкой от 3 баллов и выше не- 
обходимо замораживать. Окончательное 
решение о пригодности эмбрионов к пере- 
садкам принимается после их оттаивания и 
оценки согласно действующей системе оп- 
ределения качества. По степени измене- 
ния качества эмбрионов после оттаивания 
прогнозируется уровень их приживляемос- 
ти и выбраковываются нежизнеспособные 
эмбрионы. 
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И ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ 


Задача настоящего сообщения состоит 
в привлечении внимания к одной из важней- 
ших проблем современной биологии - про- 
блеме контаминации, которая не только по- 
прежнему актуальна, поскольку имеет пла- 
нетарное распространение, но и становится 
все более и более значимой по мере разви- 
тия современных биотехнологий. В прило- 
жении к теме данной конференции ее бес- 
прецедентно широкое распространение, по- 


видимому, следует отнести к моменту воз- 
никновения эры клеточных культур. Одна- 
ко сам термин всеобъемлющий, использу- 
ется вплоть до ядерной физики и, несмотря 
на смысл перевода, означающий «загрязне- 
ние», его можно рассматривать и как один 
ИЗ ИСТОЧНИКОВ формирования биологичес- 
Кого разнообразия. Есть веские основа- 
ния полагать, что контаминация открыва- 
ет путь для неконтролируемого нетипично- 
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